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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 


CO PI A 


Atto n. 27 del 16.05.2013 

OGGETTO : 

Lavori di messa a norma dell'impianto sportivo Venturino Tommasi - loc. Belvedere. 
Approvazione progetto preliminare 


L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 16 del mese di Maggio, alle ore 13,00 presso la Sede Comunale, e 
riunita in assemblea la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori: 


Cognome e Nome 

Incarico Istituzionale 

Presente 

Assente 

PETRUCCI Stefano 

Sindaco 

X 


VALENTINI Antonio 

Assessore 

X 


D'ANGELI Franca 

Assessore 

X 


DEL MARRO Gabriella 

Assessore 

X 


VOLPETTI Giancarlo 

Assessore 


X 


Presiede la seduta il Sindaco: Geom. PETRUCCI Stefano. 

Partecipa alia seduta il Segretario Comunale: Dott. LAVAGNINI Claudio 


Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lqs. n. 267/2000. 

REGOLARITA' TECNICA - Responsabiie Area Tecnica: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Arch. Laura Guidotto (vedi allegato) 

REGOLARITA' CONTABILE - Responsabiie Area Contabiie: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta (vedi allegato) 

II Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 


G.C. n.?Jrdel f - Mi ?fl !3 


LA GWNTA COM UN ALE 


Vista /'allegata proposta di deliberazione; 

Nulla avendo da eccepire in merito; 

Acquisiti i pareri prescritti dalla legge; 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 


DELIBERA 


> Di approvare /'allegata proposta di deliberazione. 

> Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/00 con separata votazione palese ed unanime. 


Seduta della Giunta Comunale del 16.05.2013 
n. 27 


OGGETTO: Lavori di messa a norma deirimpianto sportivo Venturino Tommasi - loc. 
Belvedere. Approvazione progetto preliminare. 


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita tecnica 

II sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alia proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'ait. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislative 18.08.2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alia regolarita tecnica. 

Li, II Responsabile dell'Area Tecnica 

f.to Arch. Laura Guidotto 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita contabile 

II sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alia proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'ait. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislative 18.08.2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alia regolarita tecnica. 

Li, II Responsabile dell'Area Contabile 

1 R War ?ni'i 
• ~ PIMP. 

f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta 


G.C. n. ___ del \ 6 HAG. 2013 


Oggetto: Lavori di messa a norma dell'impianto sportivo Venturino Tommasi - loc. 
Belvedere. Approvazione progetto preliminare. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Accumoli e proprietario deH'impianto sportivo polifunzionale 
"Venturino Tommasi" sito in loc. Belvedere; 

CONSIDERATO che il Comune di Accumoli e sito in un territorio montano con circa 700 
residenti per lo piu ultrasessantenni e che il suddetto impianto e I'unico punto di 
aggregazione giovanile del Capoiuogo; 

CONSIDERATO che per tale motivo e intenzione di questa Amministrazione richiedere un 
contributo per un intervento di messa a norma dell'impianto, non solo per migiiorarne il 
livello di sicurezza ma anche al fine di ottenere il parere di conformita da parte del CONI per 
lo svolgimento delle attivita agonistiche e amatoriali; 

VISTI II D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 
n. 134 e il D.M. 25 febbraio 2013, con i quali vengono concessi fondi per ia messa a norma 
di impianti sportivi esistenti; 

VISTO il progetto preliminare dei "Lavori di messa a norma dell'impianto sportivo Venturino 
Tommasi - loc. Belvedere", redatto dal Responsabile dell'Llfficio Tecnico, Arch. Laura 
Guidotto, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

1. Relazione tecnica 

2. Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

3. Documentazione fotografica 

4. Elaborato grafico 

DATO ATTO che tale progetto preliminare determina una spesa complessiva di € 30.000,00, 
articolata secondo il seguente quadro economico di progetto: 

SOMME A 

SOMME B 

IVA 21% 

INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/06 
SPESE TECNICHE (comprese iva e cnpaia ) 

SPESE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE (compresa iva 21%) 

SPESE PARERE DI CONFORMITA' CONI (compresa iva 21%) 

TOTALE SOMME B 
TOTALE GENERALE 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del presente progetto 
mandato al Sindaco di inoltrare domanda di finanziamento; 

DELIBERA 

1) Di recepire e fare propria la premessa in narrativa; 

2) Di approvare il progetto preliminare dei "Lavori di messa a norma dell'impianto sportivo 
Venturino Tommasi - loc. Belvedere", redatto dal Responsabile dell'Llfficio Tecnico, Arch. 
Laura Guidotto, per un importo complessivo di €. 30.000,00, costituito dai seguenti 
elaborati tecnici: 

1. Relazione tecnica 

2. Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

3. Documentazione fotografica 

4. Elaborato grafico 


€ 19.100,00 


€ 4.011,00 

€ 382,00 

€ 3.009,00 

€ 2.000,00 
€ 1.498,00 

G 10.900,00 
€ 30.000,00 

preliminare e dare 


3) Di dare atto che il presente progetto preliminare e articolato secondo il seguente quadro 
economico di progetto: 


SOMME A 


C 19.100,00 


SOMME B 

IVA 21% 

INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/06 
SPESE TECNICHE (comprese iva e cnpaia ) 

SPESE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE (compresa iva 21%) 
SPESE PARERE DI CONFORMITA' CONI (compresa iva 21%) 

TOTALE SOMME B 
TOTALE GENERALE 


€ 4.011,00 

€ 382,00 
€ 3.009,00 

€ 2.000,00 
€ 1.498,00 

€ 10.900,00 
€ 30.000,00 


4) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento I'Arch. Laura Guidotto, Responsabile 
delTUfficio Tecnico; 

5) Di dare mandato al Sindaco di inoltrare domanda di finanziamento; 

6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 sara interamente a carico dell'Ente 
finanziatore, come indicato all'art. 1, comma 2, del D.M. 25 febbraio 2013; 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs, 
267/2000. 


II Segretario Comunale 

II Presidente 

f.to Dott. LAVAGNINI Claudio 

f.to Geom. PETRUCCI Stefano 


PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORI O 

Della suestesa Deliberazione, si attesta che copia e stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune di 

Accumoli if giorno per 15 giorni successivi. 

N del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO. 

ACCUMOLI, timbro f.to L'incaricato alia Pubblicazione 


Vista I'attestazione dell'Incaricato alia pubblicazione dell'Atto, si certifica che la presente Deliberazione e 
stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune di Accumoli. 


ACCUMOLI, 


timbro 


II Segretario Comunale 
f.to Dott. LAVAGNINI Claudio 


V J/ Vov . ' 5- ' ,v 



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Della presente Deliberazione, e stata data notizia ai Capigruppo Consiliari con apposita comunicazione 
Prot. n del 


ESECUTIVITA' 

La suestesa Deliberazione e divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a Pubblicazione 
all'ALBO PRETORIO, senza reclami. 

II Segretario Comunale 
Dott. LAVAGNINI Claudio 


ACCUMOLI, 


timbro 



